130                         Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Nach S. 12 ist
worin L^ und i2 die Induktivitaten der beiden Stromkreise sind. Den dritten Teil konnen wir wie folgt deuten. Die vom Strom ^ herriihrenden und von ihm durchfluteten Induktionsrohren sind (s. Fig. 109) zum Teil mit i^ verkettet. Fiir eine solche Rohre ist der konstante FluB
Daher wird fiir eine solche Rohre
dWmi2 = ^1dfJ ^cosccds.
o
/'    "\                 Nach dem Durchflutungsgesetz ist hierin
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sofern diese Rohre i^ umschlingt, andern-falls Null.   Im ersten Fall ist
Erstreckt man daher die Integration nur iiber die Rohren, die mit i^ verkettet sind, so wird
Fig.   109.                                    ^m12::==^J   ^1 ^/ === *2 ^19 '
worin W^ der InduktionsfluB ist,   den der Strom ix durch die Flache des Stromkreises 2 sendet.   Man setzt
Wm^ = i±i^M^.......(145)
Geht man vom Strom £2 aus, so findet man analog den FluB, den i'2 durch den Stromkreis 1 sendet,
y91==»3Jf91.......(144 a)
w*» = hi*M*i.......(145a)
Da die Energie in beiden Fallen dieselbe ist, wird
MM == Jf21 = M     ......     (146)
M heiBt der gegenseitige Induktionskoeffizient oder die Wechselinduktivitat der beiden Stromkreise, PFWia —i^Jf die wechselseitige magnetische Energie. Die gesamte magnetische Energie zweier stromfiihrender Elreise ist daher
Sie setzt sich zusammen aus den Eigenenergien der Felder jedes Stromkreises (l^2^ und |^22i3), die ebenso groB sind, wie wenn der andere nicht vorhanden ware, und der wechselseitigen Energieman inGl.139 fur piQ den Wert aus GL 138 ein, so wird
